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“BLITZ” means the ability to progress, every performance 
parameter of the motor-car. Established in 1980 “BLITZ" 
has developed and evolved automotive. 


取 付 説 明 書 


MARK II ,CRESTA,CHASER 
JZX90.100 


リル グ アス 


この 度 は 弊社 製品 を 御 買 い 上 げ 頂 き 、 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 


お 願い ! ! 
⑯ こ の 取り 扱い 説明 書 に は 製品 を 使用 する 際 と 自動 車 に 装着 する 明 の 注意 事項 が 詳し く 記載 し て あり ます 。 
よく お 読み に な っ て 、 正 し くど 使用 下さ い 。 
@ 本 書 は 、 い つ で も 取り 出し て 読め る よう に 車 


装着 車輌 可能 車輌 と 製品 の 仕様 

口 還 名 :TOYOTAMARKI/CRESTA/CHASER 

ロ 型 。 式 :JZX9O/JZX10O 

エン ジン : 1JZ-GTE 

年 。 式 :JZXSO : 1992 年 10 月 1986 年 08 月 
JZX10O : 1996 年 09 月 ご 20OO 年 10 月 

製品 名 称 : BLITZ INTER COOLER Standard Edition 

口 製品 番号 : 23105 


内 に 大 切 に 保管 し て お いて 下さ い 。 


軸 品 に つい て の ご 相談 先 | 

製品 に つい て の お 問い 合わ せ 連 絡 は 、 お 電話 また は FAX に て 下記 殆 に お 願い し ます 。 
男 連 絡 先 : (株 ) プ ブリッツ 田 TEL : 0422-6O-2277 

画 住 所 : 東 京都 西東 京 市 新町 4-7-6G 還 FAX : 0422-GO-OO6G 

は じ め に 確認 し て 下さ い ! 


画 こ の 製品 は 、 表 記 リ スト の 部 品 反 び 付属 品 で 構成 され て いま す 。 不足 品 や 不具 合 の ある 場合 は 販売 店 また は 弊社 まで 
ご 連絡 下さ い 。 

画 本 製品 を 装着 前 に 落と し た り 、 装 着 時 に 無理 な 力 を 加え る と 装着 不良 で 空気 漏れ や 故障 の 原因 に な る 場合 が め あります の 
で 十分 に 注意 し て 下さ い 。 


重要 事項 の 確認 


本 製品 は ノー マル 車輌 を 基準 に 製作 され て いま す 。 社外 品 (純正 品 以 外 ) の パー ツ (パイ ビン グ K 1 「、 に 2 
ルプ ブ 、 オ イル クー ラー 等 ) を 装着 され て いた り 、 事 故 歴 の ある 車輌 の 場合 は 本 K | の 装着 が で き な い 場合 が あり ます 。 
本 製品 を 装着 する に は バン パー 等 の 加工 作業 が 必要 で す 。 また 、 加工 の 際 に は 必ず 保護 メガ ネ ・ 軍 手 等 の 保護 具 を 使用 
し て 安全 に 作業 を お こ な っ て くだ さい 。 

本 製品 の 装着 に は 、 専 門 知 識 と 加工 技術 、 及 び 特 殊 工具 が 必要 で す 。 

本 製品 を 装着 する と 、 車 輌 に より ブー スト 圧 の 調整 及び 敵 料 セッ ティ ング が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 

口 作業 中 に 車 が 動き だ し た り し な い 様 に 平坦 な 場所 で パー キン グ プ レ ー キ 等 を か け て 確実 に 

停止 させ て 下さ い 。 ま だ た 、 エ ンジ ン が 完全 に 冷え て か ら 作 業 を 開始 し て 下さ い 。 

口 作業 は メー カー の 発刊 する 整備 手順 要領 書 を 基本 に お こ な っ て くだ さい 。 

口 装着 後 は 日 頃 の メン テ ナ ン ス を 十分 に 行い 、 各 部 の 緩み 等 を チェ ッ ク し 増し 締め を 行っ て 下さ い 。 

口 表記 車種 以外 の 車 に 取り 付け る 際 の 加工 に つい て は 、 当 社 は 一 切 責任 を 負い ませ ん 。 

取扱 説明 書 は 作業 終了 後 も 紛失 し な いよ うに 大 切 に 保管 し て 下さ い 。 

ロー 般 公 道 で の 走行 は 、 人 道路 運送 車輌 法 を 守っ て 走行 し て くだ さい 。 


取り 付け 作業 者 の 記 へ 注意 


品質 に は 万 全 を 期し て お り ま す 、KIT 内 アル ミ パ イ ピ ング の 中 に / \ フ 等 の 研磨 剤 が 付着 し て いる 事 が 笑 に あり ます 。 
パイ ブ 取 り 付 け の 際 に は 、 事前 に 点検 ・ 洗 浄 を 行っ て 下さ い 。 
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構成 部 品 及び 付属 品 リス ト 


イン テー ク バ イブ NO.2 


クラ ンプ ブ ゅ 10 用 6 個 


王 we に 


イン テー ク バ イブ NO.3 


オイ ル ホ ー ス 25OOmm 


タイ ラッ プ 2OOmm | 5 個 


= の - 


組 付 作業 手順 品 
作業 者 の 方 へ お 願い ! ! 
作業 が 終了 し まし た ら 、 本 取り 扱い 説明 書 は 必ず お 客 様 に 返却 し て 下さ い 。 


作業 に と りか か る 前 に 必ず 下記 の 点 を 点検 し て 下さ い 。 

置 純正 の ホー ス や バン ド な どの 部 品 に 変形 、 割 れ 、 ひ び 等 の 劣化 が 生じ て いた ら 純 正 品 の 新品 に 交換 し て 下 
さい 。 

画 再 使用 する 純正 の ガス ケッ ト 類 も 十分 に 点検 し て 、 不 具合 の ある 場合 は 純正 品 の 新品 に 交換 し て 下さ い 。 


国 記 国人 の 作 表 ・ 炎 人 
装着 作業 は 専門 の 整備 工場 な ど に 依頼 し て 下さ い 。 


文 本 文中 の 純正 品 と は 自動 車 メ ー カ ー の 標準 装着 品 の 意味 で す 。 
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バッテリー の マイ ナス 端子 を 取り 外し て 下さ い 。 


陣 
2. 車輌 を リフ ト ア ッ プ (ジャ ッ キ アッ プ ) し 、 エ ンジ ン ア ンダ ー カ バー を 取り 外し て 下さ い 。 
3. フロ ント フェ ンダ ー ス プラ ッシュ フロ ント シー ルド (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 
4. く フ ロン トバ ン パ ー カ バーASSY 取 り 外 し > 

こ ク TL | 
(1) ライ セン スプ レー ト を 取り 外し 、 フ ロン ト JZX9O マー クエ 


ライ セン スプ レー トマ ウン ティ ング ブラ ケ 
ッ ト を 取り 外し て くだ さい 。 

(2) クリ アラ ンス ラン プ ASSY (RH・LH) 
を 取り 外し て くだ さい 。 
(3) フロ ント ター ン シ グ ナル ラン プ ASSY 
(RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 
(4) フロ ント バン パー カバ ー を 取り 外し て くだ 
さい 。 

(5) フロ ント バン パー エネ ルギー アブ ソー バー 
を 取り 外し て くだ さい 。 

(6⑥) フロ ント バン パー リ イ ン ホー スメント を 取 
り 外し て くだ さい 。 


フロ ント フェ ンダ ー ス プラ 
ッシュ フロ ント シー ルド RH 


ボル ト 類 は 再 使用 し ます の で 、 紛 失 し な いよ う 注 意 し て 下さ い 。 ラ ンプ 類 の 
コネ クタ ー を 忘れ ず に 抜い て くだ さい 。 


- ス - 


(1) ライ セン スプ レー ト を 取り 外し 、 フ ロン トラ イセ ンス プレ ー ト マウ ン テ ィ ン グ ブ ラケット を 取り 外し 
て くだ さい 。 

(2) ラジ ェ エタ ー グ リル ASSY を 取り 外し て くだ さい 。 

(3) クリ アラ ンス ラン プ ASSY (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 

(4) フロ ント ター ン シ グ ナル ラン プ ASSY (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 

(5) フロ ント バン パー ロワ ー リ テー ナー を 取り 外 じ で くだ さい 。 

(6) フロ ント バン パー カバ ー を 取り 外し て くだ さい 。 

(7) フロ ント バン パー エネ ルギー アブ ソー バー を 取り 外し て くだ さい 。 

(8) フロ ント バン パー リ イ ン ホー スメント を 取り 外し て くだ さい 。 

JZX9O クレ スタ 


フロ ント フェ ンダ ー ス プラ ッシュ 
フロ ント シー ルド RH 


$ が る 
ウン 胡 スラ ンプ ASSY LH 
き 


2 
の 5 ドリ テー ナーLH 


ライ セン スプ ブレ ー ト 


ボル ト 類 は 再 使用 し ます の で 、 紛 失 し な いよ う 注 意 し て 下さ い 。 ラ ンプ 類 の 
コネ クタ ー を 忘れ ず に 抜い て くだ さい 。 


0 に 


クー リン グフ ァ ン クー ラー 及び オイ ルク ー ラ ー ホ ー ス を 取り 外し て くだ さい 。 


(2) フロ ント バン パー エネ ルギー アブ ソー バー (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 
(3) フロ ント バン パー リ イ ン ホー スメント を 取り 外し て くだ さい 。 
※ 外 気 セ ン サ ー は コネ クタ ー を 抜き 、 バ ン パ ー リ イン ホー スメント より 取り 外し て くだ さい 。 


JZX1OO マー ク 中 


プロ ント フェ ンダ ー ラ スプ ラッ シュ 
フロ ント シー ルド LH 


ボル ト 類 は 再 使用 し ます の で 、 紛 失 し な いよ う 注 意 し て 下さ い 。 ラ ンプ 類 の 
コネ クタ ー を 忘れ ず に 抜い て くだ さい 。 


① フロ シム トニ ー ン シグ ナル ラン プ (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 


(2) フロ ント バン パー カバ ー を 取り 外し て くだ さい 。 


(3) フロ ント バン パー エネ ルギー アブ ソー バー (RH・LH) を 取り 外し て くだ さい 。 
(4) フロ ント バン パー リ イ ン ホー スメント を 取り 外し て くだ さい 。 


※ 外 気 セ ン サ ー は コネ クタ ー を 抜き 、 バ ン パ ー リ イン ホー 


JZX1OO クレ スタ 
チェ イサ ー- エネ ルギー アプ ソー パーRH に さ 0 細 ト 


さ 夫 ー バ ー ssss 得 、 
「 


フロ ント フェ ンダ ー ス プラ ッシュ 
フロ ント シー ルト RH トコ 


エン 


LUPR .。 フロ ント バン パー ステ ーCTR 


ジン アン ダー カバ ー 


ボル ト 類 は 再 使用 し ます の で 、 紛 失 し な いよ う 注 意 し て 下さ い 。 ラ ンプ 類 の 


コネ クタ ー を 忘れ ず に 抜い て くだ さい 。 


らち. SET ンター クー ラーASSY 取 り 外 し > 
9ZXO) 


イン ター クー ラーASSYS LEI ジ 2 タ ー ク コン EBM2020RNED2 ポ ー ベ NGOG ミ 
エア チュ ー ブ NO2、 エ ア チ ュ ー ブ LH、 エ アホ ー ス INO5 を 取り 外し て くだ さい 。 


※ エ アホ ー ス NO1、 エ ア チ ュ ー ブ RH は 取り 外し ませ ん 。 


エア チュ ー 
ト ゴ 。 rt-200 れ ニコ ニュ ーー を デー TO 才 ここ 6 


エア チュ ー 8 


イン ター クー ラー ダク ト 


1 | の @ エア チュ ー ブ LH 
トコ | @ 
エア ホー ス NO3 
イン ター クー ラーASSY 


ヲ Noz 】 


ペーーー っ NO5 


三 締め 付け トル ク N.m 


ゴミ 、 ホ コリ 等 が 入ら な いよ うに 注意 し て 下さ い 。 


- 台 - 


スメント より 取り 外し て くだ さい 。 


イン ター クー ラーASSY、 イ ンタ ー ク ー ラ ー エ アダ クト 、 エ ア チ ュ ー ブ NO2、 エ ア チ ュ ー ブ INO3、 
エア ホー ス INO5 を 取り 外し て くだ さい 。 
※ エ アホ ー ス NO1、 エ ア チ ュ ー ブ NO1、 エ アホ ー ス NO2 は 取り 外し ませ ん 。 


イン ター クー ラーASSY 


" キ 
し を 
1 に [の TE エア チュ ー ブ Noz ガチ ュー ブ NO き 
』 
! 


[T=s ] 


JZX 1 2 fg rr2 


加工 作業 は 保護 具 を 着用 し 、 安 全 に 行っ て くだ さい 。 


※ 加 工 部 分 は 塗装 を 施し 、 錆 の 防止 に 努め て くだ さい 。 


= 生 こ 


2. 付属 の ブラ ケッ ト D、E を 使用 し て クー リン グフ ァ ン オイ ルク ー ラ ー 及 び 外 気 セ ン サ ー を 移動 し て くだ 
さい 。 (純正 の ナッ ト 及 び 付 属 の ボル ト 、 ナ ッ ト を 使用 し て くだ さい 。) 


3. 純正 の パワ ステ パイ プ を 取り 外し 、 パ ワ ス テ パイ プ 部 分 及び クー リン グフ ァ ン オイ ルク ー ラ ー 部 分 に 付 
属 の オイ ル ホ ー ス を 図 の よう に 配管 し て くだ さい 。 
(オイ ル ホ ー ス は 6OOmm、5OOmm、14OOmm に 切断 し て 使用 し て くだ さい ) 
※ 付 属 の ホー スバ ンド を 使用 し て くだ さい 。 


オイ ル ホ ー ス 1400mm 
や ルー トチ ュー ブ 


MD 
ク / NN 
ONNNNNN シ Ni 


4. 付属 の ブラ ケッ ト A1、B、C を 使用 し て イン ター クー ラー コア ASSY を 取り 付け て くだ さい 。 
(純正 の ボル ト 、 ナ ッ ト 及 び 付 属 の ボル ト を 使用 し て くだ さい 。) 
※ エ アコ ン パ イブ を 曲げ 、 エ アコ ン レ シー バー タン ク を ラジ エタ ー 側 に 寄せ て くだ さい 。 
ゞ be/ こ へ Ss 上 チ 用 
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LuurrrvukLLuk を ks 


Mn レシ レン レ ュ n し し し 
イア ャ アア ル ヤ アサ ャ ヤヤ PryrPrPPTTNTNSTYYYrPWT 


02700220001990807 xyyy 
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ブラ ケッ ト B 


MS8 ボ 形 ド 


M8 ボ ルト 


※ イ ンタ ー ク ー ラ ー が 水平 に な る よう に 調整 し ボディ ー の 各部 に 干渉 し な いか 確認 し て 固定 し て 下さ い 。 


1. リ イ ン ホー スメント UPR を 車輌 より 取り 外し 、 ス テー 部 分 を 切り 取り 、 再 度 車 輌 に 取り 付け て くだ さ 
5 
※ リ イン ホー スメント UPR 本 体 と は スポ ッ ト 溶 接 で 接合 され て いま す の で 、 ド リル 等 で 揉め ば 容易 に 
外れ ます 。 


お は 


の 


リ イ ン ホー スメント UPR 


加工 作業 は 保護 具 を 着用 し 、 安 全 に 行っ て くだ さい 。 
※ 加 工 才 分 は 塗装 を 施し 、 錆 の 防止 に 友 め て くだ さい 。 
本 > 戸 


2. 付属 の ブラ ケッ ト A2、B、C を 使用 し て イン ター クー ラー コア ASSY を 取り 付け て くだ さい 。 
(付属 の ポル ト 、 ナ ッ ト を 使用 し て くだ さい 。) 
※ リ キッ ド パ イ プ が イン ター クー ラー に 干渉 する 場合 は 、 パ イプ を 曲げ コン デン サー 側 へ よせ て くだ さい 。 
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っ . ZZX90JZX1OO 共通 」 
付属 の パイ プ NO1ーNO3 を 付属 の クラ ンプ 及び シリ コン ホー ス を 使用 し て 、 図 の 様 に 配管 し て 


くだ さい 。 
て 『 


シリ コン ホー ス 


シリ コン ホー ス 


シリ コン ホー ス 


クラ ンプ ①⑪70 用 クラ ンプ ①7O 用 


※ パ イプ に は パイ プ ブ NO と 方 向 (ター ボ チ ャ ー ジ ャ ーー スロ ッ ト ル へ 向かっ て ) が 記さ れ た ステ ッ カ 
ー が 貼っ て あり ます 。 

※ 各 パイ プ が ボディ 等 に 干渉 し な いよ う 、 調 整 し て くだ さい 。 

※ パ イプ NO3 は プー リー や フ ャ ン ベ ル ト と の クリ アラ ンス に 注意 し て くだ さい 。 

※ パ イプ NO2・NO3 が AT クーラ ー の パイ プ に 干渉 する 場合 は 、AT クーラー の パイ プ を 曲げ 
て 逃がし て くだ さい 。 

※ ホ コリ で や 上 異物 が 入ら な いよ うに 気 を つけ て くだ さい 。 

※ イ ンタ ー ク ー ラ ー 本 体 の 位置 を 調整 し 、 各 パイ プ と の 位置 を 調整 し て 取り 付け て 下さ い 。 


1. フロ ント バン パー カバ ー が イン ター クー ラー コア ASSY や パイ ピン グ 類 に 干渉 し な いよ うに 、 〇 部 分 
を 削り 取っ て くだ さい 。 


※ 写 真 は リア X9O チェ イサ ー の バン パー カバ ー で す が 、 そ の 他 の 車種 も 同様 に イン ター クー ラーASSY 
や パイ ピン グ に 干渉 し な いよ う 加 工 し て くだ さい 。 


加工 作業 は 保護 具 を 着用 し 、 安 全 に 行っ て くだ さい 。 
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①) 純正 の リ イ ン ホー ー ス メン ト を 付属 の スペ ー サ ー (4 ヶ ) を 挟ん で 取り 付け て くだ さい 。 
(付属 の ボル ト ドレ ーーー し て くだ さい ) 


フロ ント バン パー リ イ ン ホー スメント 


 . 


(2) フロ ント バン パー エネ ルギー アブ ソー バー を 取り 付け 、 フ ロン トバ ン パ ー カ バーASSY を 取り 付け て 
くだ さい 。 

※ ラ ンプ 等 の コネ クタ ー は 確実 に 接続 し て くだ さい 。 

(1) 付属 の タイ ラッ プ を 使用 し て 外気 セン サー を 右 ヘ ッ ド ライ ト 下 に 固定 し て くだ さい 。 

※ コ ネクター は 忘れ ず に ce ae 


(2) フロ ント バン パー カバ ーASSY を 取り 付け て くだ さい 。 
| ※ ラ ンプ 等 の コネ クタ ー は 確実 に 接続 し て くだ さい 。 
| ES ドブ エミ ンダ 一 ー ペ ベッ ウッ シー フロ ンド CME 
| 
| 


パイ ブ 和 干渉 する 部 分 を 加 下 9 る 


4. Pk ラ き スプ ラ ク の wo CE (RH・LH) 及び 、 エ ンジ ン ア ンダ ー カ バー を 取 


り 付 け て くだ さい 。 
5. バッ テリ ー の マイ ナス 端子 を 取り 付け て くだ さい 。 


-1 2- 


必ず 換気 の 良い 場所 で 行っ て くだ さい 。 

還 ヘ ッ ド ラン プ 、 タ ー ン シグ ナル ラン プ ブ が 点灯 する か 確認 し て 下さ い 。 

置 各部 品 は し っ か り と 固定 され て いる か 、 エ アー 漏れ は な いか 確認 し て 下さ い 。 

弄 イ ンタ ー ク ー ラ ー の 配管 を 間違え て な いか 確認 し て 下さ い 。 ま た 、 配 管 が 確実 に 接続 され て いる か 確 
認 し て 下さ い 。 

置 配線 ・ 配 管 の 取り まわ し は 、 周 囲 の 部 品 と の 千 渉 に 注意 し て 下さ い 。 可動 部 と 接触 し た り 、 長 時 間 の 
走行 で 配線 ・ 配 管 に 傷 が つい た り 配線 ショ ー ト を 起こ し た りす る と 最悪 の 場合 は 、 エ ンジ ン 破 損 の 原 
因 と な り ま す 。 

6. クー リン グフ ァ ン エア 抜き 

(1) オ イル リザ ー バ ー タ ンク に パワ ー ス テア リン グ オ イル を HOT の 上 限 まで 注入 し て くだ さい 。 

(2) エ ンジ ン を 始動 し アイ ドル 回 転 状態 で ダイ アグ ノー シス チェ ッ ク ワ イヤ ー を 使用 し て ダイ アグ ノー シス 
コネ クタ ー の OP1 ゞ E1 端 子 間 を 短絡 し ファ ン を 回 転 さ せ て くだ さい 。 

(フル ー ド が な く な ら な いよ う 補 充 し な が ら 行 っ て くだ さい ) 

(3) 数 分 放置 後 、 オ イル リザ ー バ ー タ ンク の 口 か ら フ ルー ド の 泡立ち 、 白 濁 の な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 

7. パワ ー ス テア リン グ エ ア 抜き 

(1) 車 両 を リフ ト ア ッ プ し 、 エ ンジ ン 停 止 状態 で ステ アリ ング ホイ ー ル の ロッ ク ツウ ロッ ク を ゆっ くり 
数 回 行っ て くだ さい 。 

(オイ ルリ ザー バー の フル ー ド が な く な ら な いよ うに 補充 し な が ら 行 っ て くだ さい 。) 

(2) 車 両 を リフ ト ダ ウン し 、 エ ンジ ン を 始動 し て 数 分 放置 し て くだ さい 。 

(3) エ ンジ ン 回 転 数 1OOOrpm 以 下 で 、 ス テア リン グ ホ イー ル の ロッ ク ツウ ロッ ク を 数 回 繰り 返し て く 
だ さい 。 

(ロッ ク ツウ ロッ ク は いっ ぱい に 切っ た 状態 で 、2 3 秒 保持 し 、 切 り 返し は 素早 く 行 う 。) 

(4) オ イル リザ ー バ ー の 口 か ら 、 フ ルー ド の 泡立ち 及び 白濁 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 

(5)(4) の 点検 結果 が 不良 の 場合 は 、 オ イル リザ ー バ ー の 口 か ら フ ルー ド の 泡立ち 及び 白濁 が 消え る まで 
エン ジン を 停止 し て 放置 し た 後 、(2)・(3) の 作業 を 行っ て くだ さい 。 効果 が な い 場 合 は 、 油 圧 系 統 の 
フル ー ド 漏れ の 点検 を 行っ て くだ さい 。 

(6) エ ンジ ン を 停止 し 、 オ イル リザ ー バ ー の フル ー ド レベ ル の 点検 を 行っ て くだ さい 。 


以上 で KIT の 取り 付け は 終了 で す 。 


に 柏 


